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Saori foi ferida por uma flecha do mal quando tentava chegar ao mestre 
Ares, no Santuário. Para salvá-la, Seiya e seus amigos deverão atravessa 


as doze casas que conduzem a sala de Ares e levá-lo até Saori, pois só ele c 
poderá retirar a flecha de seu peito, e antes de doze horas ou Saori 
morrerá. Em cada uma das doze casas do zodíaco encontrarão um cavaleiro dourado, e eles são 
os mais fortes de todos. Alguns ajudarão em sua luta, outros duvidarão de Ares e terão que 
lutar com outros, pois somente vencendo-os poderão passar. Agora Seiya, Shiriu, Ikki, Hyoga e 
Shun deverão encontrar o sétimo sentido para vencer Ares e seus cavaleiros dourados para 
salvar Saori. 
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» Idade: 261 anos 
» Peso: 27? Ç 


Z » Altura: 1,40 m (como 

_ Velho Mestre), 1,70 m 
(como Dohko) 

» Data de Nascimento: 


Escorpião 


» Idade: 20 anos 
Ñ ? Peso: 84 Kg. 
Z » Altura: 1,85 m 
_ » Data de Nascimento: - 
8 de novembro (Escorpião) 





>» Barreira 
» Agulha Escarlate 
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Cavaleiro de Ouro de Sagitário | 


» Idade: 14 anos (quando é 
assassinado) 

» Peso: 85 Kg. 

¿Y >» Altura: 1,87 m 

| 2 >)» Data de Nascimento: 

| 30 de novembro (Sagitário) 














» Idade: 23 anos 
» Peso: 83 kg 

» Altura: 1,86 m 

¿ > Data de Nascimento: 

12 de janeiro (Capricórnio 








» Idade: 20 anos 
» Peso: 76 kg 

» Altura: 1,84 m 

» Data de Nascimento: 
bn 7 de fevereiro (Aquário) 
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Cavaleiro de Ouro de Peixes 
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» Idade: 22 anos 
» Peso: 72 kg 
"Altura: 1,83 m 

_ Data de Nascimento: 
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» Rosas Piranhas 
» Rosas Sangrentas 
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Shaka é quem cuida da casa de 
Virgem, e dizem que se ele abrir 
os olhos tudo estará perdido. 
Ele envia seus discípulos Ágora 
e Shiba para vencer a Fênix, 
mas este os derrota e parte 
para a casa de virgem. Shaka 
não sabe que o mestre é mau e 
isso o leva lutar inclusive contra 
Aiolia. Sua técnica máxima "O 
Tesouro do Céu”, faz seus 
oponentes perderem os 
sentidos. Ikki o enfrenta e para 
derrotá-lo sacrifica sua 
própria vida. 








O mestre de Shiru é na realidade 


Dohko, o Cavaleiro de Libra. Ele 
ensina três garotos: Ohko, 
Shiryu e Shunrei. Ohko há muito 
demonstrou ser mau e por isso 
foi Shiryu que conseguiu a 
Armadura do Dragão e todas 
suas técnicas. A armadura de 
Libra carrega 12 armas, as 
quais correspondem a cada um 
dos Cavaleiros Dourados. Em 
Libra encontram Hyoga em um 
esquife de gelo, para libertá-lo, a 
armadura aparece e com uma 
de suas espadas liberam Hyoga. 





Hyoga se recupera e chega à 
casa de Escorpião e pedindo 
para lutar com Milo sozinho. 
Milo utiliza sua barreira - 
restrição de movimento, 
enquanto anuncia que usará sua 
técnica máxima: Agulha 
Escarlate. Hyoga combate 
valentemente, mas Milo o 
golpeia, formando a constelação 
de Escorpião. Seu último golpe 
deveria matá-lo, mas Milo 
termina admirando sua lealdade 
e admite que foi enganado, 
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pesar de conseguir pm a sida na menina, é 
ssassinado antes de sair do Santuário por outro cavaleiro 
Dourado. Na casa vazia de Sagitário, Seya e os demais 
encontram a armadura de Sagitário e o testamento de 

Aiolos, e nele pede cuidado e proteção a Atena. 





Em Capricórnio encontram uma estátua de Atena 
entregando a seu Cavaleiro mais fiel a espada Excalibur. 
Ao sair são atacados por Shura e Shiryu luta com ele. 
Shura conta que matou Aiolos e a menina, mas Shiryu o 
desmente. Logo, engana Shura agarrando-o e utilizando a 
técnica proibida de seu mestre, decolam juntos. Shura se 
dá conta de seu erro e pede desculpas, enquanto o envia 
de volta a Terra. 








Hyoga foi congelado 
na casa de libra por 
Camus de Aquário, 


mestre de Cristal, seu 
mestre. 
Camus diz que deverá 
vencê-lo para cruzar, 
e para isso deverá 
liberar-se das coisas 
que o prende ao barco 
de sua mãe. Hyoga 
não se sente capaz e 
é derrotado, Camus o 
congela. Em aquário 
se enfrentam 
novamente e desta 
vez Hyoga vence ao 
deixar seu ar 
congelante mais 
gélido que o de 
Camus, chegando ao 
zero absoluto 
matando Camus. 








Shun e Seiya chegam à casa 
de Peixes e encontram 
Afrodite. Ao ver seu ataque, 
Shun descobre que foi ele 
quem matou seu mestre 
Albion. Seiya consegue passar 
e Shun luta. Afrodite ataca 
com suas rosas e Shun pede 
que se retrate de toda sua 
maldade, como não o faz, 
Shun o derrota utilizando seu 
verdadeiro poder. Fora de 
peixes, Seiya encontra a 
escada coberta de rosas 
venenosas. 
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Cavaleiro de Prata 





Seiya vé acidentalmente o rosto 
de Shina que tem que escolher e 
entre ama-lo ou mata-lo, e ao final 
se apaixona por Seiya. Ela ajuda 
Marin, a mestra de Seiya, a 
entrar no santuario para que 
ajude Seiya a chegar até sala do 
Mestre. Ela o encontra 
inconsciente na saida de Peixes e 
usando sua propria mascara 
consegue reanima-lo. 
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O Mestre está 
acima de todos os 
cavaleiros e é um 
homem sábio e 
generoso. Quando 
Seiya era pequeno 
teve a 
oportunidade de 
vê-lo e foi 
precisamente o 
Mestre que lhe 
entregou a 
armadura de 
Pégaso. Faz 13 
anos que o Mestre 
mudou, na 
verdade Saga 
assassinou o 
Mestre e tomou 
sua forma. Marin 
encontra o corpo 
oculto do mestre 
anterior em Star 
Hill, o lugar de seu 
repouso. 



























A intenção de Ares é governar o mundo 
que para ele tem muitos oficiais. Ares usa 
seu Punho Diabólico, como contra Aiolia, 
para controlar as mentes que se opõem a 
ele. Ao chegar Seiya encontra Saga e ele 
lhe explica que só poderá salvar Atena 
usando o escudo de sua estátua. Mas a 
verdade é que Saga tem dupla 
personalidade e logo se transforma em 
mau e ataca Pégaso. 


Saga priva Seiya de 
seus sentidos, mas 
Ikki aparece para 
lutar com Saga. 
Seiya, usado seu 
cosmo, chega até a 
estátua de Atena e 
com seu escudo 
projeta uma luz 
sobre Saori, que 
destrói a flecha em 
seu coração, bem a 
tempo. Já 
recuperada, Saori 
começa a subir até 
o Santuário e cura 
os Cavaleiros de 
Bronze feridos. 
Todos juntos 
chegam até o 
recinto do Mestre. 
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Saori o golpeia e Saga 


Ao entender tudo o que 
fez Saga se suicida. A grande 
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desprende de Saga ao 
compreender toda sua maldade 
Batalha das doze casas 
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No extremo norte da 
Europa, fica Asgard. Seus 
habitantes sofrem a rigidez 

do clima com orgulho 

porque lhes foi confiada uma 
missão: proteger com seu 
sacrifício àqueles que vivem 
no mundo. Tudo era paz até 
então. A sacerdotisa de 
Odin, Hilda de Polaris antes 
uma amável e nobre mulher, 
declarou guerra ao 
Santuário e convocou os 
Deuses Guerreiros de 
Asgard para isso. 





A missão de Hilda era orar 
para que o gelo eterno se 
mantivesse, mas um 
estranho poder pos sua 
mão sobre o anel de 
Nibelungo, e a 
personalidade de Hilda 
mudou completamente. 
Para evitar um desastre 
Atena ocupa seu lugar e 
começa a rezar para que o 
gelo não derreta, e Hilda 
comenta que teriam 
somente doze horas para se 
renderem antes de tudo 
desaparecer. 















A jovem Freya, irmã de 
Hilda, nota a drástica 
mudança que sua irmã 
sofreu e decide pedir ajuda 
para salvá-la. Ela foi a 
primeira a observar que 
: Hilda portava o anel de 
Nibelungo. Nos calabouços 
do castelo Valhalla, sua 
casa e de sua irmã, 
encontra Hyoga, que lhe 
explica a situação e logo 
libera, para poderem fugir 
juntos. 
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